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Data File Name 17807474F3.D 
Data File Path D:\Msd22\JiJil06\2307\ 

Operator 49 
Date Acquired 7/23/2006 11:33 
Acq. Method File MAN_52.M 
Sample Name 178/07 995474 F3 
Vial Number 3 

Misc Info 178/07 995474 Fraction 3 dans 400tJL 
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Temps de retention, temos de retention reia tif et target Sipnat (M1 ) 


Name 
5a Androstanol AC 

Ret Time 
10.67 

RpI Rfit Time 

Taraet Siana) 
258 

Taraet ResDonse 
2,492,729 

Etioctiolanotone AC 

0,00 

0.000 

272 



Androsterone AC 

0-00 

0.000 

272 



5b Androstan 3a 17b diol dlAC 

15.10 

1.415 

256 

3,658,105 

5a Androstan 3a 17b diol diAC 

15.48 

1,450 

316 

1,968,201 

11 KetoEtiocholanolone AC 

0.00 

0.000 

271 



fih Prsanan 3a 20a diol diAC 

19.06 

17R6 

?.R4 

4flS1688 1 


M2 signal 


Name 


5a Androstanol AC 

Etioch Ola nolo ne AC 

Androsterone AC 

5b Androstan 3a 17b diol dlAC 

5a Androstan 3a 17fa diol diAC 

1 1 KetoEtiocholanolone AC 

fihPrfignan3p?na dial diAC 


Q1 signal Q1 Respo nse Q1 Ratio 


243 
257 
257 
316 
241 
191 


2,615,044 




3,242,469 
1,199,926 


^833947 


104.9 
0.0 
0.0 
88.6 
61.0 
0.0 


M3 signal 


Name 


5a Androstanol AC 

Etiocholanolone AC 

Androstensne AC 

5b Androstan 3a 17b diot diAC 

5a Androstan 3a 17b diol diAC 

11 KetoEtiocholanolone AG 

Sh Preonan 3a ?0a diol diAC 


n? signal 02 Response QZBsHS. 


204 
201 
218 
241 
256 
286 
344 


1,395,444 





2,877,543 

985,712 


1343.347 


56.0 

0.0 
0.0 
78.7 
50.1 
0,0 
2L1 
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